


COMBIEN ? FICHE 
nr CONSEIL 


comme matériel pour installer votre éclairage extérieur. 


Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation ~d LA 
du coût des matériaux, des matériels et des outils dont 
vous allez avoir besoin. 
ÉVALUATION BUDGÉTAIRE ceanna e Svat 


Matériaux et matériels 


Éclairage choisi en fonction 
de l'endroit à illuminer 


Pe , 'il faut fair rè 
Câble électrique —— ~~~ SE GEM EGN ETS cleit 
(section 1,5 mm? pour 2 200 watts maximum ou 2,5 mm? 
pour 3 600 watts maximum) 
/ À | + 








Grillage avertisseur 


Fusibles o IMPORTANT 


(10 ampères pour 2 200 watts — 16 ampères pour 3 600 watts) 


Interrupteur 


ATTENTION 





Outillage (entourez les outils que vous avez déjà) 
Pince à dénuder 


Perceuse 
Tournevis 
Mètre-ruban 
Scie à métaux 
Pince à long bec 


Tire-fils 


- R.C. Beauvais 390 922 490. Avril 2008. Illustrations : C. Guillon.- Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002 


Bêche 


HELLO ac©ncy 


Tournevis testeur de phase 


Cutter 


Total HT Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 


obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 
Taxes réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de 
Total TIC recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. i | 
EE ||] ||]. N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. = O MM 
Ceci n’est qu’une approximation qui vous permet de vous faire w 


une idée du budget à prévoir. Elle n’a pas valeur d'engagement. 


eldom 


Bricoler, décorer, jardiner 





Bricoler, décorer, jardiner 





- Sachez que les sources lumineuses ont tendance 
à attirer les insectes et ne doivent donc pas être 
installées trop près d'une aire d'activité ou de 
repas. 

- Vous pouvez programmer des séquences 
d'éclairage qui permettent de simuler de la 
présence. 


Le conducteur neutre : bleu Ee 
le conducteur de mise à la terre : vert et jaune = 
Le conducteur de phase : souvent rouge 


jamais bleu, vert, jaune 





